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PREMIÈRE PARTIE. — Livres 


TABLE SYSTÉMATIQUE DES MATIÈRES 


DES OUVRAGES MENTIONNÉS DANS CE NUMÉRO 
# 


(Les chiffres renvoient aux numéros.) 


Administration, 1. 
Agriculture, 74. 

Almanachs, 2 à 10. 
Annuaires, 14 à 17, 25. 
Architecture, 18. 
Biographie, 12, 20, 39, 40, 70. 
Droit, 62. 

Droit civil, 31, 33. 

Droit commercial, 64, 71. 
Droit ecclésiastique, 36. 
Elevage, 58. 

Enseignement, 66. 
Féminisme, 30. 

Finances, 81. 

Folklore, 45. 

Géographie. — Voyages, 13, 43. 
Histoire, 41, 47, 75, 11. 
Hygiène, 53. 

Littérature, 46. 


1% 


Littérature flamande, 61, 67, 69, 
fe: 


Littérature française, 22, 32, 34, 
42, 60, 63, 73, 80. 

Mathématiques, 23, 27, 48. 

Médecine, 54, 55. 

Morale, 38. 

Mutualité, 24. 

Peinture, 78. 

Philologie, 11, 57. 

Philosophie, 35, 50, 56, 65. 

Politique, 29. 

Polygraphies, 59. 

Sciences, 19. 

Sculpture, 28. 

Technologie, 21, 52. 

Théâtre wallon, 26, 68. 

Théologie-religion, 37, 44, 49, 
51, 76, 82. 

Zoologie, 79, 
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[Les chiffres en caractères gras placés en tête des noticesdonnent la notation de 
la classification décimale adoptée par l’Office International de Bibliographie.) 


lasse 352 (058) (493) 


1911. — Agenda administratif É. Guyot ou memento journa- 
lier à l'usage des administrations communales, établissements 
de bienfaisance, fabriques d'église, etc., etc., fondé par 
CHarLes BRANTS, secrétaire communal honoraire d’Etterbeek, 
ét continué par PIERRE BIDDAER, secrétaire communal d’An- 
derlecht, etc. 21° année, 1911. — Bruxelles, imprimerie 
B. Guyot. In-4° allongé, 1v-224 p. d'instructions dont 58 p. de 
semainier avec texte en regard de chaque page, 40 p. limi- 
naires, cartonné (2 fr.). 


lonsse] | 059 
1911. — Almanach africain pour 1911 des écoles apostoliques 
des pères du Saint-Esprit à Lierre. — Bruges-Bruxelles, 
Desclée, De Brouwer et Ci. Pet. in-4°, 8o-Xxvui1 p. à 2 col. par 
page, gravv. et une planche en chromolithographie hors texte, 
couverture illustrée (fr. 0.50)... 


[21 059 
1911. — Almanach catholique de Belgique pour l’année 1911. 
Trente-deuxième année. — Bruges, Desclée, De Brouwer et Cie. 
‘In-4°, 8o-vinr p. à 2 col. par page, gravv., portr. et une planche 
en chromolithographie hors texte (fr. 0.50). 


[ereeael 059 
1911. — Almanach de la jeune fille chrétienne pour 1gir. 
Seizième année. — Bruges-Bruxelles, Desclée, De Brouwer 


et Cie. Pet. in-40, 8o-vi p. à 2 col. par page, gravv., portr., 
couverture illustrée (fr. 0.50). 


el 248.159.8 (059) 
1911. — Almanach des âmes du purgatoire. Annuaire de la 
pieuse Union de Jésus, Joseph et Marie, en faveur des âmes 
les plus abandonnées du purgatoire, érigée canoniquement à 
Rome. — Bruxelles, 4. Dewit. In-8, 111 p., gravv. (fr. 0.60). 


B 059 
1911. — Almanach. — Grand almanach du monde catholique 
pour lan de grâce rgrr. — Bruges-Bruxelles, Desclée, De 


Brouwer et Cie, Pet. in-4°, 174-xx p., gravv. et pli. hors texte 
et 4 chromolithographies, encadrements en couleurs (fr. 2.50). 
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[sl 059 
1911. — Almanach Hachette-Lebègue. Petite encyclopédie 
populaire de la vie pratique. Année 1911. — Bruxelles, 


F. Lebègue et Cie. Pet. in-8°, 440-152 p., figg., gravv., portr., 
cartes et plans (fr. 1.50). 


Bensel 059 
1911. Almanach. — Le grand double almanach dit de 
Liége pour lan de grâce 1911. — Tournai, Établissements 
Casterman. In-24, 96 p., figg. (fr. o.10). 

(Sapore 059 
1911. — Almanach mignon pour 1911. — Tournai, Établisse- 
ments Casterman. In-32, 44 p., igg. (fr. 0.05). 

ESA 059 
1911. — Almanach pittoresque. 71° année, 1911. — Tournai, 


Établissements Casterman. In-24, 250 p., gravv. (fr. 0.40). 


Anderson, J. G. C.; Cumont, 47-17 (393) + 48-17 (393) 

Franz, et Grégoire, Henri. 

1910. — Studia pontica. III : Recueil des inscriptions grec- 
ques et latines du Pont et de l'Arménie, publiées par J. G. C. 
ANDERSON, FRANZ CUMONT et HENRI GRÉGOIRE. Fascicule I. 
— Bruxelles, MH. Lamertin. In-8° carré, 256 p., figg. 
(Or): 

Voir année 1906, n° 2349. 
Angenot, Marcel. | 92M 
1911. — À propos d’un pamphlet, par MARCEL ANGENOT. — 
Bruxelles, Vromant et Ce. Pet. in-80, xv p. (1 fr.). 

A propos de La 628-E8 d'OCcTAVE MIRBEAU. — Voir année 1908, 

no 175. 
Angenot, Marcel. 91 (4-12) + 91 (62) 
1911. — Vers le Sphynx en passant par Vienne, Schoenbrunn, 
Budapest, Belgrade, Bucarest, Constantza, Constantinople, 
Smyrne, Athènes, Le Caire, les Pyramides, Le Sphynx, 
Memphis, Messines, par MARCEL ANGENOT. — Bruxelles, /ro- 
mant et Cit. In-12, 140 p. (fr. 2.50). 


eel 675 (058) (493.2) 


1911. — Annuaire de la Bourse aux cuirs de Bruxelles pour 
1911. — Bruxelles, imprimerie V. Verteneuil et L. Desmet, 
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In-16, 114-18 p. de texte, 157 p. de semainier, 7 p. de notes, 
cartonné pleine toile (3 fr.). 


STE 351.83 (058) 


1910. — Annuaire de la législation du travail, publié par 
l'Office du travail de Belgique. 13° année, 1909. — Bruxelles, 
A. Dewit; Bruxelles, imprimerie M. Weissenbruch. In-80, 
XX-984 p. (6 fr.) 

Publication du Ministère de l'industrie et du travail: Office du travail. 
— Voir année 1909, n° 2523. 


ol 61 (062) (493.5) 


1910. — Annuaire officiel de la Fédération des syndicats médi- 
caux du Hainaut et des sociétés qui la composent : l'Union 
médicale boraine, la Société de médecine de l’arrondissement 
de Charleroi, l'Association des médecins du Centre, le Syn- 
dicat médical de Mons et des environs, l’Union médicale de 
Leuze et des environs, l’Union médicale de Tournai, le 
Cercle médico-rural du Tournaisis, le Cercle médical de 
Soignies, le Syndicat médical athois. 13° année, 1910. — 
Dour, aux bureaux des Annales médico-chirurgicales du Hainaut ; 
Dour, imprimerie A. Vaubert. In-8°, 48 p. (2 fr.). 


pret 52 (058) 


. 1911. — Annuaire pour l’an 1911, publié par la Société belge 


d'astronomie. Guide de l’amateur astronome météorologiste. 
Tables et notices scientifiques. XVI* année. — Bruxelles, 
veuve Ferd. Larcier. Pet. in-8°, 172 p., 8 p. pour notes, figg., 
cartes et plans hors texte (fr. 1.50). 


Bary, Jean. 725.095.4 
1910. — Les cités-jardins. Villas et cottages, par JEAN BARY. 
— Hasselt, imprimerie Jos. Van Langenacker. In-4°, 44 p., 
gravv. et une pl. hors texte (2 fr.). 


Barzin, Jeanne. 5 (079.3) (493.6) 
1911. — Excursions scientifiques (géographie, géologie, bota- 
nique, zoologie) organisées par l’Extension de l’Université 
libre de Bruxelles et dirigées par M. le professeur Jean Mas- 
sart. Relation faite par Mile JEANNE BARZIN, régente au cours 
d'éducation (B) de la ville de Bruxelles. III. Sur les bords de - 
la .Meuse; de Samson à Freyr. — Bruxelles, H. Lamertin. 
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In-8°, xur-220 p., 65 figg., 31 phototypies simples et 40 pho- 
totypies stéréoscopiques (5 fr.). 
Voir année 1909, n° 1442. 


Belgique artistique et littéraire (la). — [Voir DELATTRE.] 


Belpaire, M. E. | . 92B 


en levensbeeld, door M. E. 
Se met eene des door P. De Mets. — Antwerpen, 
L. Opdebeek ; Antwerpen, drukkerij 7.-E. Buschmann. In-12, 
vii-476 p., grav. hors texte (5 fr.) 


Benois, Alexandre. — [Voir WEINER.] 


Bibliothèque de l’Institut supérieur de philosophie. — [Voir 
DEPLoIGE. — MERCIER. — TRAITÉ ÉLÉMENTAIRE DE PHILO- 
SOPHIE.) 


Bibliothèque populaire des auteurs wallons montois. — 
[Voir CHauvaux et LEBAS. — VAN DER LINDEN.] 


Biddaer, Pierre. — [Voir AGENDA ADMINISTRATIEF. | 


Biette, L. 625.42 (44.36) 


1910. — Les travaux du chemin de fer métropolitain muni- 
cipal de Paris à la traversée de la Seine, par L. BIETTE, ingé- 
nieur en chef des ponts et chaussées de France. — Bruxelles, 
7. Goemaere. In-8°, 59 p., figg., et x1 pll. hors texte (3 fr). 


Extrait des Annales des travaux publics de Belgique, août 1910. 


Boniver, Francois. 841 
1911. — Ames viriles. Sónnets, par FRANCOIS BONIVER. — 
Liége, Société belge d'éditions. In-16, 32 p. (fr. 0.75). 

Brasseur, P. 511 (075) 


1911. — Rekenkunde. Theorie en En ten dienste van 
normaal- en middelbaar onderwijs, door P. BRASSEUR, leeraar 
aan de staatsnormaalschool van Lier. Derde verbeterde druk. — 
Gent, Ad. Hoste. In-8°, xv-536 p., figg. (5 fr.). 


Voir année 1902, n° 2305. 
Caille, L. 74,7 (04) 
1910. — Les institutions de bienfaisance et la mutualité, par 
L. Carre, inspecteur honoraire de l'enseignement pri- 
maire, etc. — Bruxelles, imprimerie Lesage et Bontemps. 
Pet. in-8°, 19 p. 
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(ses ] . 34 (058) 
1911. — Carnet judiciaire. — Bruxelles, veuve F. Larcter. 
In-16, 444 p. dont 192 p. d'agenda à 2 jours par page et d'un 
annuaire judiciaire et administratif pour 1911, reliure plein 
cuir avec pochettes (4 fr.). 


Chauvaux, Henri, et Lebas, Émile. 84.0 (493)-2 
1910. — El mariache d’el fie Tapette. Escaudrie in deux 
acques de Henri CHAUVAUX et Emine LEBas. — Mons, 


Boland et fils. In-12, 55 p. (x fr.). 


Bibliothèque populaire des auteurs wallons montois. 


Colart, E. 512 (022) 
1911. — Traité d’algèbre élémentaire à l’usage de l’enseigne- 
ment moyen, par E. CoLarT, professeur de mathématiques 
supérieures à l’Athénée royal, directeur de l'Ecole industrielle 
de Huy. Cinquième édition. — Bruxelles, A. De Boeck. Gr. in-8°, 
332 D. Ccartalfne4 So: 

Cfr année 1898, n° 246. 
Collection Lea. — (Voir GUÉRIN.] 
Compayre, Gabriel. — [Voir VAN BIERvLIET.] 


Crooy, Fernand. 739.1 (493.2 A) 
(1910.) — Abbaye d’Affigem. Le calice dit de saint Bernard, 
par l’abbé FERNAND CRrooYy, professeur à l’Institut Sainte- 
Marie-de Schaerbeek. Texte flamand par don URBAIN HEN- 
DRICKX, bénédictin de l’abbaye d'Affligem. — Jette-Bruxelles, 
Etablissements Vandamme et Rossignol, s. d. In-4°, 17 p. à 2 col. 


par page, textes français et flamand juxtaposés, fig. et pll. 
hors texte (2 fr.). 


Cumont, Franz. — [Voir ANDERSON.] 

Decerf, Charles. . 329 (493) 2 
1910. — L’anticléricalisme. La question religieuse dans la poli- 
tique belge contemporaine, par CHARLES DECERF, docteur en 
droit. — Bruxelles, Société belge de librairie. In-8°, 74 p. (1 fr.). 
De Cock, A. 398.9 : 396 + 398.9 : 173.1 + 398.9 : 176 


1911. — Spreekwoorden en zegswijzen over de vrouwen, de 
liefde en het huwelijk, verzameld, taalkundig verklaard, en 
folkloristisch toegelicht, door A. DE Cock. — Gent, 
Ad. Hoste. In-8°, x-310 p. (4 fr.). 
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de Decker, Joseph. 347.517 : 796.7] (022) 
1911. — La responsabilité civile, la théorie du risque et les 
accidents d'automobiles, par JosrPH DE DECKER, avocat à la 
cour d'appel de Bruxelles. — Bruxelles, 4. Dewit. In-12, 
XvI-240 p. (fr. 3.50). 


Delattre, Louis. 84-34 
1910. Contes d’avant l'amour, par Louis DELATTRE. — 


Bruxelles, veuve Ferd. Larcier. In-12, 175 p. (fr. 3.50). 
Éditions de la Belgique artistique et littéraire. 


de Liphart, E. — [Voir WEINER.] 


Delvaux, Jean. 347.454.3 (493) 
1911. — Droits et obligations des entrepreneurs de travaux. 
Étude de doctrine et de jurisprudence sur les relations des 
entrepreneurs avec les propriétaires, architectes, sous-traitants, 
ouvriers, voisins, etc., par JEAN DELvAUX, avocat à la cour 
d'appel de Bruxelles. — Bruxelles, Établissements Émile Bruy- 
lant. In-80, x11-290 p. (6 fr.). 


Denis, Frédéric. 84-1 
1911. — Au seuil de l’être. Poèmes, par FRÉDÉRIC DENIS. — 
Liége, Société belge d'éditions. In-8°, 24 p. (1 fr.). 


Collection de la Revue des poîtes belges. 


Deploige, Simon. 5 17 : 3) (04) 
1910. — Le conflit de la morale et de la sociologie, par 
Simon DEPLoIrcE, président de l’Institut supérieur de philo- 
sophie, professeur de la Faculté de droit à l’Université catho- 
lique de Louvain. — Louvain, Zustitut supérieur de philosophie ; 
Bruxelles, A. Dewit. Gr. in-8°, 424 p. (fr. 7.50). 

Bibliothèque de l'Institut supérieur de philosophie. 


De Smet, Aloysius. 348.6 : 347.62 (021) + 265.5 (021) 
1911. — Theologia Brugensis. De sponsalibus et matri- 
monio. Tractatus canonicus et theologicus necnon historicus 
ac juridico-civilis, auctore Aroysius DE Smer, S. T.L, 
in majori seminario Brugensi theologie professore. Editio 
altera, recognita et adaucta. — Bruges, C. Beyaert; Bruges, 
imprimerie }. Houdmont-Carbones. In-8°, xxxv-620 p. (fr. 6.50). 
Voir année 1909, n° 1831. 
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Devivier, W. 239 (021) - 
1911. — Cours d’apologétique chrétienne ou exposition rai- 
sonnée des fondements de la foi, par le P. W. Devivier, S. J. 
Vingtième édition. — Tournai, Établissements Casterman. In-8°, 
XV-528 p., Caft: (It. 2.70) 

Voir année 1907, n° 2130. 


Gillet, M. S. | | 171 (07) 
1911. — L'éducation du cœur, par le père M. S. Gier, 
dominicain. — Bruges, Desclée, De Brouwer et Cf. Pet. in-80, 


509 Pe(ff. 3:50). 


Glück, Gustav. 75 B 
1910. — Les tableaux de Peter Bruegel le Vieux au musée 
impérial à Vienne, par Gustav Grück. — Bruxelles, G. Van 


Oest et Ci; Anvers, imprimerie ?.-E. Buschmann. In-4°, 53 p. 
et 15 pll. hors texte, cart. (20 fr.). 
Édition française de l'ouvrage mentionné ci-dessous. 


Glück, Gustav. 75B 
1910. — Peter Bruegels des Alteren gemälde im Kunsthisto- 
rischen Hofmuseum zu Wien, von Gustav GLückK. — Brüssel, 


G. Van Oest und Cie; Antwerpen, Druckerei J.-E. Buschmann. 
In-4°, 53 p. et 15 pll. hors texte, cart. (20 fr.).. 


Traduction allemande de l'ouvrage mentionné ci-dessus. 


Goetschalckx, P. J. 9 (493.2) 


1910. — Bijdragen tot de geschiedenis bijzonderlijk van het 
aloude hertogdom Brabant, uitgegeven door P. J. Goer- 


SCHALCKX (pastoor van Donk). Negende jaargang. — Eekeren- 
Donk, drukkerij weduge L. Van Hoeydonch. December. In-8°, 
p. 513 à 560. 


“ Voir année 1910, n° 2565. 


Grégoire Henri. 


[Voir ANDERSON. ] 


Guérin, Georges. 84-1 
1911. — Heures ingénues. Poèmes (fragments). L'idylle en 
rêve (conte-poème), par GEORGES GUÉRIN. — Liége, Société 


belge d'éditions. In-16, 54 p. (fr. 1.50). 
Collection Lea. 


Hagedorn, Max. — [Voir WyTsmax.] 
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Hans, A. 91 (493) 
11910.) — Op reis door België. Aardrijkskundig leesboek, door 
A. Hans. Eerste deeltje : Antwerpen, de Kempen, de beneden 
Schelde, de Rupelstreek. — Antwerpen, L. Opdebeek, z. j. 
In-8°, ro7-n p., gravv. (1 fr.). 

Hendrickx, Urbain. — [Voir Croovy.] 


Institut supérieur de philosophie de l’Université de Louvain. 
— [Voir PHILOSOPHES BELGESs.] 

Kieffer, J.-J. — [Voir WyrsMan.] 

Krose, H. A. 266 : 282]: 31 


1911. — La statistique des missions catholiques, par 
H. A. Krose, S. J. Traduit de l'allemand. — Bruxelles, 
A. Dewit. In-8°, 214 p. (3 fr.). 


Lamerant, Gust. - 398.21 (493.3) 


1911. — Vlaamsche wondervertellingen uit fransch-Vlaan- 
deren, verzameld door Gust. LAMERANT. — Yper, drukkerij 
Callewaert-De Meulenaere. Pet. in-8°, 82 p. (fr. 0.50). 


Laurand, L. 8.085 : 9 + 92 C 
1911. — L'histoire dans les discours de Cicéron, par L. Lau- 
RAND, docteur ès lettres. — Louvain, Ch. Peeters. In-80, 34 p. 
(x fr.). 


Publication du Musée belge, n° 21. — Voir année 1910, n° 1670. 
Lebas, Émile. — [Voir CHauvaUx.] 


Lefebvre, Désiré. 9 (493.5 H) 
1911. — La Howardries. Souvenirs religieux et historiques, 
par l’abbé Désiré LerFEBvRE, curé de la Howardries. — Bru- 
xelles, A. Dewit. Gr. in-80, 170 p. (5 fr.). 
Lefèvre, E. | 517.1 (021) 
1911. — Cours d’analyse infinitésimale de l’École militaire, 
par E. Lerèvre, professeur à l'École militaire de Belgique. 
Deuxième partie : Livre I. — Gand, imprimerie E. Meyer. In-8°, 
x1v-456 p., figg. (ro fr.). 

Voir année 1907, n° 1124. 
Mahieu, J. 77 265.32 
1911. — De eerste H. communie der kinderen. Pauselijk 
decreet erf bisschoppelijke onderrichtingen, door J. Maxieu, 
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S. T. L., bestuurder van ‘t groot seminarie te Brugge. — 
Brugge, K. Beyaert. In-16, 109 p. (fr. 0.50). 


Makowsky, Serge. — [Voir WEINER.] 
Mandonnet, Pierre. — (Voir PHILOSOPHES BELGES.] 


Mercier, D. J. 165 (021) 
1911. — Cours de philosophie. Volume IV : Critériologie géné- 
rale ou théorie générale de la certitude, par le cardina] 
D. J. MERCIER, archevêque de Malines. Sixième édition. — Lou- 
vain, Institut supérieur de philosophie; Louvain, imprimerie Nova 
et Vetera. In-80, vir-407 p. (6 fr). 

Bibliothèque de l’Institut supérieur de philosophie. — Voir année 1906, 
n° 1769. ; = e 


Mercier, D. J. 248.152 
1911. — Retraite pastorale, par le cardinal D. J. MERCIER, 
archevêque de Malines. Cinquième édition. — Bruxelles, 


A. Dewit. Pet. in-8° carré, xv-368-Lxum p. (3 fr.). 
Cfr année 1910, n° 67. 

Merlot, Jules. 621.9 (022) 
1911. — Manuel de l’ouvrier mécanicien. Guide de l’ajusteur, 
comprenant le traçage, le burinage ou dégrossissage, les instru- 
ments de mesure, le travail à la lime, le grattage, le polissage, 
le marbrage, les différents modes d’ajustage, le forage, l’alé- 
sage, le filetage et le taraudage, le martelage, les jauges, les 


tableaux de filetage, etc., à l'usage des mécaniciens, des élèves 


des écoles d’apprentissage, des écoles industrielles, des cours 
techniques, des ouvriers, des contremaîtres et des chefs d’ate- 
liers, par Jures MERLOT, ingénieur-mécanicien, chargé du 
cours de technologie du constructeur et de la direction des 
travaux d'atelier à la Faculté technique de l'Université de 
Liége. Deuxième édition. — Liége, Ch. Béranger. In-8°, 111-360- 
16 p., figg., rel. pleine toile (ro fr.). 

Voir année 1907, n° 2403. 
Meyrick, E. — [Voir WyTsman.] 
Musée belge (publication du). — [Voir LAURAND.] 
Penninckx, Albert. f 613.2 (04) 


1910. — Conseils d’hygiène pour vivre vieux, par le docteur 
ALBERT PENNINCKX. — Bruxelles, De Nobele. Pet. in-8°, 20 p. 
(fr. 0.95). 
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Penninckx, Albert. 616.843 (04) 


1910. — La neurasthénie et les troubles nerveux de l’estomac 
et de l'intestin. Symptômes, traitement, par M. le docteur 
ALBERT PENNINCKX. — S. 1. [Bruxelles, De Nobele.] Pet. in-8°, 

15 p. (fr. 0.95). | 


Penninckx, Albert. 616.995 (04) 
1910. — Les nouveaux traitements de la tuberculose pulmo- 
naire, par le docteur ALBERT PENNINCKX. — Bruxelles, De 
Nobele. Pet. in-8, 15 p. (fr. 0.95). 

Loos. ] 1 (493) 


1911. — - Philosophes (les) belges. Textes et études. Collection 
publiée par l’Institut supérieur de philosophie de l’Université 
de Louvain. Tome VI : Siger de Brabant (étude critique), par 
PIERRE MANDONNET, O. P., professeur à l’Université de 


Fribourg (Suisse). — Louvain, Znstitut supérieur de philoso- 
phie; Louvain, imprimerie Nova et Vetera. In-4°, xvi-328 p. 
(fr. 7.50). 

Cfr année 1908, n° 561. 
Procès, Edmond. . 44-86 
1911. — Modèles français extraits des meilleurs ae avec 
notices, par EpMonp Procès, de la Compagnie de Jésus. 
IV : Rhétorique. Troisième édition refondue. — Bruxelles, 
A. Dewit. Pet. in-8°, 783 p., figg., cart. geine toile souple 
(3 fr.). 

Cfr année 1910, en 75. 
Rasquin, Max. | 63.621.043.14 
1911. — L'engraissement économique du bétail, par Max 


.RasquiN, ingénieur agricole, agronome de l'État à Thuin. 


Deuxième édition. — Renaix, imprimerie Leherte-Courtin. In-12, 


120 p. (2fr.). 
Voir année 1906, n° 1077. 


Borac 081 E 
1910. — Recueil d'œuvres de Léo Errera. Physiologie géné- 
rale; philosophie. — Bruxelles, H. Lamertin; Bruxelles, 
imprimerie Ch. Bulens. In-8°, xr11-400 p., pan ., rel. pleine 
toile (6 fr.). 
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Rens, Georges. - 84-1 


[1911.] — La lyre aimante, par GEORGES Rens. — Bruxelles, 
O. Lamberty, s. d: In-12, 172 p. (fr. 2.50). 


Rock, Lodewijk. 8393-93 
[1910.] — Sint Niklaas. Tooneelspel in één bedrijf voor 
kinderen, door Lopewijk Rock. — Gent, I. Vanderpoorten, 
z.j. In-16, 16 p. (fr. 0.75). 

Rolin, Henri. 340.114 (04) 


1911. — Prolégomènes à la science du droit. Esquisse d'une 
sociologie juridique, par HENRI RoLin, juge au tribunal de 
première instance, professeur à l’Université de Bruxelles. — 
Bruxelles, Établissements Émile Bruylant. Gr. in-12, x11-167 p. 
(4 fr). 

Schmidt, Adolf. — [Voir WyTsMan. ] 

Schmidt, James. — [Voir WEINER.] 

Shelford, R. — [Voir WyrsMan.] 


GE ] 84 (08) 
1910. — Soir- Noël. — Bruxelles, Em. Rossel. In-folio, 
vi11-32 p., gravv. et pll. hors texte, couverture illustrée (2 fr.). 


Stichel, H. — [Voir WyTsman.] 


Thiry, Clément. 347.72 (023) 
1911. — Connaissances indispensables aux hommes d’affaires 
en matière de sociétés commerciales, par CLÉMENT Tuiry, 
professeur à l’École de commerce et à l’Institut supérieur de 
brasserie, expert-comptable judiciaire, candidat - notaire à 
Gand. — Gand, Van Goethem et Cie. Pet. in-8°, 203 p. (fr. 2.50). 


(51 1 (021) 
1911. — Traité élémentaire de philosophie à l’usage des 
classes, édité par des professeurs de l’Institut supérieur de 
philosophie de l’Université de Louvain. Troisième édition. 
— Louvain, Institut supérieur de philosophie; Louvain, impri- 
merie F. et R. Ceuterick. 2 vol. in-8° (Les 2 vol., 8 fr.). 

— Tome I : Introduction et notions propédeutiques, par 
D. Mercier; Cosmologie, par D. Nys; Psychologie, crité- 
riologie, ontologie, par D. MERrcIER. 620 p. et 1v pl. hors texte. 

— Tome II : Théodicée; logique, par D. Mercier; Philo- 
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sophie morale, par A. ARENDT; droit naturel, par J. HALLEUX; 
histoire de la philosophie, par M. De Wurr; Vocabulaire, 
par G. Simoxs; Thèses. 361-183 p. 

Bibliothèque de l'Institut supérieur de philosophie. — Voir année 1909, 
n° 1128. 


Troubnikoff, A. A. — [Voir WEINER.] 


Van Biervliet, J.-J. 371 (021) 
1910. — Premiers éléments de pédagogie expérimentale à 
l'usage des écoles normales. Les bases, par J.-J. VAN 
B1ERVLIET, professeur de psychologie expérimentale à l’Uni- 
versité de Gand. Préface de M. GABRIEL CoMPAYRE, membre 
de l’Institut, inspecteur général de l'instruction publique. — 
Gand, I. Vanderpoorten. In-8°, 12-335 p. (7 fr.). 


Van den Buschkant, C. 8393-32 
1911. — Vertellingen uit het volk gehoord en voor ’t volk 
geschreven, door C. VAN DEN BUSCHKANT. — Yper, drukkerij 
Callewaert-De Meulenaere. In-8°, 120 p. (x fr.). 

Van der Linden, Frédéric. 84.0 (493)-2 
1910. — El concours dé pinsons. Comédie-vaudeville in ein 
acque, de FRÉDÉRIC VAN DER LINDEN. — Mons, Boland et fils. 


In-12, 35 p. (fr. 0.60). 

Bibliothèque populaire des auteurs wallons montois. 
Van der Niepen, J. 8393-93 
11911.) — Voor hart en geest. Acht boeiende verhaaltjes. 
Lees- en prijsboek voor onze kinderen, door J. VAN DER NIE- 
PEN, gemeenteonderwijzer te Brussel. — Gent, I. Vanderpoorten, 
z. j. In-8e, 118 p., gravv. (rfr.). 
Van de Velde, Stanislas. 92F 
1911. — De H. Franciscus van Assisië; naar het deensch van 
J. Jörgensen, door P. SranisLas VAN DEVELDE, minderbroeder. 
Tweede uitgaaf. — Leuven, Keurbockerij; Thielt, Aug. Delahaye- 
Pollet. 2 volumes in-8, v11-3-159g p. et vin-3-234 p. (Les 
2 vol. fr. 3.30). 

Voir année 1909, n° 1724. 
Van Doosselaere, Georges. 347.792.5 (493) 
1910. — De la responsabilité des propriétaires de navires à 
raison des faits et engagements de leurs préposés et manda- 
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taires. De la limitation légale de cette responsabilité. Des 
clauses d'exonération, par GEORGES VAN DoossELAERE, avocat 


au barreau d'Anvers. — Bruxelles, veuve Ferd. Larcier. In-8°, 
1v-307 p. (6 fr.). 
Van Offel, Edmond. 8393-1 


1910. — De getijden, door EpMoNp VAN OFFEL. — Antwer- 
pen, L. Opdebeek. Pet. in-80, 132 p. et pll. hors texte, couver- 
ture illustrée (3 fr.). 


Vanzype, Gustave. 84-22 
1910. — Les étapes. Pièce en trois actes, par GUSTAvE VAN- 
zype. Nouvelle édition. — Bruxelles, G. Van Oest et Cé; Bruges, 


The St Catherine press. In-12, 111 p. (fr. 2.50). + | 


Voir année 1907, n° 1301. 


Vliebergh, E. 63 (081) 
1911. — Etudes d'économie rurale, par E. VLIEBERGH, pro- 
fesseur à l’Université de Louvain. — Louvain, Bibliothèque 
choisie; Louvain, De vlaamsche drukkerij. Gr. in-8°, 365 p. (6 fr). 
Wallon, Ernest. 9 (493) (075) 


1910. — Le premier livre d’histoire de la Belgique à l'usage 
des élèves du degré moyen des écoles primaires, des sections 
préparatoires d'écoles moyennes et des écoles d'application 
annexées aux écoles normales, par ERNEST WALLON, institu- 
teur en chef à La Louvière, professeur agrégé de l’enseigne- 
ment moyen du deuxième degré. — Gand, 1. Vanderpoorten ; 
Namur, Lambert-de Roisin. Pet. in-80, 144 p., figg. et cartes, 
couverture illustrée (fr. 0.35). 


Waltzing, J. P. 239 (021) 
1910. — L’apologétique de Tertullien. Apologie du christia- 
nisme écrite en lan 197 après J.-C. Traduction littétale, par 
J. P. Warrzing, professeur à l’Université de Liége, membre 
correspondant de l’Académie royale de Belgique. — Louvain, 
Ch. Peeters. In-8°, 108 p. (5 fr.). 

Voir année 1910, n° 2127. 
Wauters, A.-J. 9 (675) 
1911. — Histoire politique du Congo belge, par A.-J. Wau-. 
TERS, directeur du Mouvement géographique, membre de l’Acadé- 
mie royale de Belgique. — Bruxelles, P. Van Fleteren. Pet. 
in-8°, vu1-435 p., carte en couleurs hors texte (5 fr). 
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Weiner, P. P.; de Liphart, E.; Schmidt, 75 (074.5) (47) 
James; Wrangell, N.; Troubnikoff, A. A.; Benois, Ale- 
xandre, et Makowsky, Serge. 


1910. — Les anciennes écoles de peinture dans les palais et 
collections privées russes, représentées à l'exposition organi- 
sée à Saint-Pétersbourg en 1909 par la revue d’art ancien 
« Staryé Gody ». Texte par MM. P. P. Werner, E. DE 
LiPHART, JAMES SCHMIDT, baron N. WRANGELL, A. A. TROUB- 
NIKOFF, ALEXANDRE BENoIs et SERGE MAKowsKY. — Bruxelles, 
G. Van Oest et Ci; Anvers, imprimerie }.-E. Buschmann. In-4°, 
137 p. et pll. hors texte (25 fr.). 


Wrangell, N. — [Voir WEINER.] 


Wytsman, P. 59.57 


1910. Genera insectorum, dirigés par P. WyYTSMAN. — 
Tervueren, P. Wytsman. In-4°. 

— Fascicule 80B. Hymenoptera fam. Scelionidee, addenda et corri- 
genda, par J.-J. KiEFFERr, doct. phil. nat., p. 61 à 112 et 1 pl. noire hors 
texte (fr. 11.80). 

— Fascicule 108. Lepidoptera heterocera (pyrales), fam. Orneodidæ, 
by E. MEYRICK, 4 p. et une pl. en couleurs hors texte (fr. 3.55). 

— Fascicule 109. Orthoptera fam. Blattidæ, subfam. Blattinæ (— Peri- 
planetinæ), by R. SHELFORD, 27 p. et 2 pl. en couleurs hors texte 
(fr. 10.80). 

— Fascicule 110. — Coleoptera lamellicornia, fam. Aphodiidæ, von 
ADOLF SCHMIDT, 155 p. et 3 pl. coloriées hors texte (fr. 39.25). 

— Fascicule 111. Coleoptera, fam. Ipidæ, von Max HAGEDORN, 
D' Med., 178 p. et 14 pl. noires hors texte (58 fr.). 

— Fascicule 112A. Lepidoptera Rhopalocera, fam. Riodinidæ. Allge- 
meines-Subfam. Riodininæ. rster Teil, von H. STICHEL, p. 1 à 238 et 23 pl. 
noires hors texte (fr. 84.40). 

Voir année 1910, n° 1570. 


Ouvrages d’auteurs belges publiés à l’étranger et ouvrages 
étrangers intéressant la Belgique. 


de Coster, Charles. 84-34 — 3 


1911. — Flämische Legenden, von CHARLES DE COSTER. 
Deutsch von MARIE LAMPING, und FRIEDRICH VON OPPELN- 
BroniKowskI. — Jena, Eugen Dicderichs. In-12, vui-214 p., 
couverture illustrée (fr. 3.75). 


Lamping, Marie. — [Voir DE Coster] 
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Meynen, Walther. +’: 332.1 (493) 
1911. — Das belgische Bankwesen, von Dr. WALTHER MEYNEN. 
— Berlin, Franz Siemenroth. In-80, virr-130 p. (fr. 3.75). 


von Oppeln-Bronikowski, Friedrich. — [Voir DE COSTER. 


Wenzel, P. 271.012 (493.6) 


1909. — Drei Frauenstifter der Diözese Lüttich nach ihrer 
ständischen Zusammensetzung bis zum XV. Jahrhundert. 
Inaugural - Dissertation zr Erlangung der Doktorwürde 
genehmigt von der Philosophischen Fakultät der Rheinischen 
Friedrich-Wilhelms-Universität zu Bonn, von PETER WENZEL. 
— Bonn, 4. Broch. In-8°, 102 p. (fr. 2.25). | 
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